Juan Manuel Sanchez Carrasco 

38 anos (3 Enero 1977) 
C/ Manuel Maroto 33, b Q B, Madrid-Espana 

CP: 28053 
695 055 694 



ESTUDIOS 



Aho 2000 



Madrid 



Aho 2006 



Madrid 



Aho 2007 



Mostoles 



Aho 2006 



Madrid 



TECNICO SUPERIOR en Proyectos de Construction 
(Edification y Obra Civil). "FP Grado Superior" 
I.E.S. Islas Filipinas 

TECNICO HVAC-CLIMATIZACION 
(Carne RITE n Q ITE: 4827) 
OF. Frio Moratalaz 

TECNICO en Equipos e Instalaciones Electrotecnicas 
(Electricidad y Maquinas electricas) 
I.E.S. Felipe Trigo. 



Certificado de PROFESIONALIDAD" IRCUAL-CAM 
(Solar Fotovoltaica y Eolica pequena potencia) 
I.E.S Politecnico Salesiano de Madrid. 
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Programas informaticos: 



OFFICE 

PV-SYS/ SIAR; SCADA; aceCOM; TELE-TRANS 
AUTO-CAD; MICROSTATION; PRESTO; PROJECT 
SALESFORCE; NAVISION; SAP 
GMAO (Ingrid) 
LIDER-CTE Calener VyP 

CE3 y CE3X (Simplificadas) Homologado por UMH- Elche 



IDIOMAS 



Espahol: Natal 
Ingles: Avanzado 



EXPERIENCE LABORAL 



Octubre2013 aEnero2015 Madrid 

SOLER GLOBAL SERVICE S.L., Mantenimiento, Produccion, RITE 

"Responsable de Mantenimiento Integral (Edificacion e Instalaciones) de los 
Parques de bomberos de CAM" 

"Responsable ejecucion obra Climatizacion-Ventilacion-Humectacion-UTA's en 
Edificio Inmobiliaria COLONIAL en CI Lopez de Hoyos 35. Madrid 



Mayo 2012 a Octubre 2013 Madrid 

INSTALACIONES Y EFICIENCIA ENERGETICA (AUTONOMO). Madrid 
"Realization de auditonas en instalaciones electricas fotovoltaicas y 
certificados de Eficiencia Energetica en edificios con CE3X" 

Octubre 2007 a Mayo 2012 Madrid 

CONERGY AG, Instalacion y Mantenimiento Solar Fotovoltaico 

"Responsable Mantenimiento O&M" "Jefe de Proyecto/Obra"- FV on-grid, 
Gestion EPC y O&M. Contrata Principal. (IES-UPM); (CENER_CIEMAT). 

O&M 40Mw Responsable O&M Mantenimiento Preventivo-Correctivo-Predictivo 
24 Mw Construidos. SUNTECHNICS. Jefe de Obra. 



Septiembre 2005-Octubre 2007 Madrid 

REMICA S.A. / M.C.I. Instalacion, Produccion, RITE 

"Jefe de Obra/ Equipo" de instalaciones en Gral. en la edificacion: AF; 
Electricidad; Gas; PCI; Domotica; ACS-Climatizacion-Extraccion VRV, 
Transformaciones en Salas de Calderas, Suelo Radiante, y solar termica. 

"Chalet Director Gral. Hispanica de Construcciones (Urb. Soto Vihuelas)" 

Enero 2004-Septiembre 2005 Madrid 

UICESA OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A Produccion Edificacion 

"Jefe de Produccion": Organization, planificacion y ejecucion albanileria e 
instalaciones en Edificacion Residencial y singular. 

"Centro de diagnostico y tratamiento personas mayores en Alcala de Henares. 
ADAVIR- Nil Km 30" Direction Facultativa: Metrovacesa 
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Junio 1999 -Diciembre 2003 Madrid 

OHL (ELSAN PACSA) Edificacion, Urbanizacion y Obra Civil 

"Jefe de obra": Urbanizacion, O.C. y mantenimientos de edificios singulares 
para las administraciones locales como la Gerencia de Urbanismo del Ayto. 
Madrid, Ayto. Alcorcon y Ayto.Villanueva de la Canada; Centro de Ttes. De 
Coslada (CAM) 



REFERENCIAS LABORALES 



Jorge Mortera Ruiz 

Proyectos EPC fotovoltaicos at OHL Industrial 



Guifre Palau 

Director de Production SOLER GLOBAL SERVICE 

David Amoros Prados 

Gestor edificios COLONIAL Madrid 



FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES 

"Prevention de Riesgos Laborales" (PRL-IFES_53 horas) 
A3E Gestor Eficiencia y Calificacion Energetica (200horas) 
PLC's Frio Industrial SIEMENS- OMRON (80 horas) 
Curso "Consolar" Energfa Solar (Termica y Fotovoltaica)" 
Instalaciones en la edification (200 horas) 

Asesona y consultona tecnica, inspection y control de plantas e instalaciones 
de energias renovables. 
Certification de Calidad ISO 9000 

Cumplimiento CTE-DB_HE y certification eficiencia energetica en edificios 
Cursos de Calidad y Medio Ambiente (200 horas): 

Gestion de residuos peligrosos 

Gestion ambiental en plantas 

Situaciones y Planes de emergencia 

Gestion ambiental al inicio de la actividad. 



Deportes Hobbies: Lectura, musica, deporte aire libre. 
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Perfil: Maxima fiabilidad, alto grado de responsabilidad, habilidades en 
comunicacion, trabajo en equipo, capacidad para la toma rapida 
de decisiones, orientacion a resultados 



Fdo: Juan Manuel Sanchez Carrasco 



Febrero 2015 



